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Meryem Ana Kandili Ampulünün Kordonu

Mahkeme salonunu yüzlerce kahverengi, ela, mavi, siyah parlak gözler doldurdu. Bir ilkmektep talebesi tatbikat için Birinci Ağır Ceza salonunu seçmiş… Pırıl pırıl gözler dört bir tarafa dikkatle bakıyor. Yarın onların da içinden haklıyı haksızı ayıran insanlar çıkacak. Talihlerine, her ne kadar fazla bir alaka uyandıracak dava değilse de birçok teknik lafların geçtiği tam mekteplileri ilgilendirecek bir dava. Oldukça korkunç bir öldürme davası çıkmadığına memnunum. Küçücük gözlerin, büyüklerin neler yaptıklarını, neler yapmaya müsait ve kabiliyetli olduklarını anlayıp, bulunduklarını görmek istemezdim. İstediğim oldu…

Bu davada, göreceğimiz gibi, -benim gibi- tembeller de dahil olmak üzere çalışkanlar elektrik hususunda birçok şeyler öğrenebilirlerdi…

Her zaman bu üç maznun, kır saçlısı daima ortada, beyaz saçlılar da iki yanda yer alırlar.

Geçenlerde yine aynı davaya rastlamıştım. Maledyus ve Teolyus Efendilerin sandalyelerine oturdukları zaman yalnız pembe ve beyaz başları gözükür. Ortaya Kenedyus Efendi uzun boyu ile oturduğu zaman tuhaf, fakat hoş bir manzara arz eder. İşte şunları not etmişim: Beyaz sakallar, beyaz ve uzun saçlar, pembe ve parlak kafatasları, siyah elbise, tertemiz beyaz yakalar, başlar, bu yaşa kadar bütün kılları beyazlaştırdıktan sonra sıhhatle ve enerjiyle adeta durmuş. Harikulade güzel, yaşsız, adeta Bizans İmparatorluğu’nda doğmuşa benzer ihtiyarlar.

Komiser muavini şahit Murtaza:

“Ben,” dedi, “yangın tahkikatına karışmadım. Yalnız bu yangında yanan Mehmet Efendi Camisi’nin müezzini Mehmet Efendi’yi enkaz arasından çıkardım. Adamcağızı caminin önünde bulduk. Herhalde kaçarken oraya düşmüş ve yanmış olacak.”

İstanbul Belediye Fen İşleri’nde mütehassıs elektrik mühendisi şahit Adnan Ergeneli şöyle şahadette bulunuyordu:

“Hadiseyi görmedim. Ancak ehlivukuf sıfatıyla raporlar verdik. Havai tesisatta fincanlar kırıktı. Bazı yerlerde kordonların üzerinde madeni aksam yoktu. Ve sigortaların üzerinde de ehliyetsiz eller tarafından bağlanmış teller mevcuttu. Fakat bunlara rağmen yangının elektrikten çıktığını kat’i surette tespit edemedik. Yangının bu bozuk tesisattan çıkması çok muhtemeldir.”

Hâkim sordu:

“Adnan Bey, bu gördüğünüz üç efendi, Patrikhane’nin cismani, yani mali kısmının işlerine bakarlar. Sizce bunlara atfedilebilecek bir kusur var mıdır?”

“Eğer onlara ait bir şeyse elektrik tesisatını ıslah etmemeleri bir kusurdur.”

“Bu yangın, hattı havainin fenalığından mı, yoksa dahili tesisatın bozukluğundan mı çıkmıştır?”

“Yangının elektrikten çıktığını kat’i surette tespit edemediğimizi, büyük bir ihtimalle yangının bozuk tesisattan çıkmış olabileceğini keşfettiğimizi evvelce söylemiştim. Havai hatta vuku bulacak kısa devreler, yani kontaklar, tesirlerini; hattın başlangıcı olan Patrikhane’ye ait kârgir binada gösterirler. Kârgir binada bir yangın eseri mevcut olmadığına göre, bu yangın havai hattın bozukluğundan çıkmamıştır. Havai hat, Patrikhane’ye ait kârgir binadan çıkıp, yanan ahşap binaya giriyordu.”

O halde dahili tesisat da sağlam olduğu takdirde yangının elektrikten çıkmış olmasına imkân veremeyiz. Fakat dahili tesisatta bozukluk varsa nitekim biz bu bozukluğu sigorta tellerinin ehliyetsiz eller tarafından kurcalanmış ve teller bağlanmış olması gibi, kordonların açık bulunması gibi şeylerle tespit ettik. Yangının bu tesisatta çıkmasına büyük bir ihtimal vardır. Fakat bu da kat’i değildir.

Ehlivukuftan Bay Beşir’in ifadesi okundu ve Adnan’a soruldu. Beşir, ifadesinde yangının içerdeki tesisatın bozukluğundan çıktığını kat’i olarak söylüyordu. Meryem Ana tasviri önündeki kandile gelen cereyan açık bir kordondan geliyordu. Yangın buradan çıkmıştır, diyor. Ve hariçten gelen havai hat, burada kısa devre yapabilirneticesine varıyordu.

Adnan cevap verdi:

“Eğer dahili tesisat bozuk değilse, harici tesisatın bununla alakası olamaz. Bozuksa bizatihi dahili tesisatın bozukluğundan olabilir. Biz yangın sebebini, şu ve budur diye kat’i surette tespit edemedik. Harici tesisattan olmasına imkân ve ihtimal yoktur. Havai hatta kısa devre olursa bundan ötürü havai hattın sonunda bulunan ahşap binada yangın vukua gelmesine ihtimal yoktur. Yalnız şu var ki; havai hattın ahşap binaya girdiği yerde -ki artık dahili tesisata ait bir şeydir- bir arıza olursa, oradan çıkacak şerareler, binaya giriş noktasındaki kaplamaları yakabilir. Nitekim geçenlerde başka bir vakada, bu hadiseyi tespit ettik.”

Bir şahit yangın esnasında, Meryem Ana tasvirinin önündeki kandilin hâlâ yanmakta olduğunu görmüştü. Soruldu:

“Eğer yangın bu kontaktan çıktıysa, o kandil hâlâ yanabilir mi? O binada elektrikler yanmakta devam eder mi?”

“Bir kablodan muhtelif hatlar çıkar. Hepsinin ayrı sigortası vardır. Bir hatta giden sigorta yanarsa yalnız o hattın lambaları söner; ötekiler yanmakta devam ederler. Biz arkadaşım Fikret’le verdiğimiz raporda, dahili tesisatta gördüğümüz noksanları bildirdik. Fakat kat’i bir fikir dermeyan etmedik.”

“Yangının çıktığı söylenilen dairenin tavanında alevler çıkarken oradaki lamba yanıyormuş, ne düşünürsünüz?”

“Eğer yangın söylenilen binada ve o kısımda çıkmış ve tavan da müdafiin söylediği gibi alev içinde kalmışsa, o kısımda bulunan ve ortada asılı olan lambanın, alevlerin bu vaziyetine göre telleri yakması ve binnetice ışık bulunmaması zaruri idi.”

Bu sefer suçlulardan Kenedyus Efendi ayağa kalkarak söz istedi:

“Ben elektrik mütehassısı değilim. Fakat felsefe tahsil ettim. Biz bugün elektrikten çeşit çeşit istifadeler ediyoruz. Fakat elektriğin bizatihi ne olduğunu biliyor muyuz? Bunu bilmemize imkân yok. Nedir? Meçhul! Bence de hakiki bir mütehassıs kat’i bir şey söyleyemez. Nitekim mütehassıs olan bey de fikrime iştirak ediyor. Yalnız mütehassıs beyden şunu sormak istiyorum: Farz edelim ki, dahili tesisat da, havai tesisat da mükemmeldir. Bu takdirde herhangi bir kaza olabilir mi, olamaz mı?”

“Kaza olması; o tesisatın mükemmel yapılmadığına delalet eder. Mükemmel tesisattan yangın çıkması imkân haricindedir. Yalnız birisi tarafından tellere şiddetli bir darbe vurulması ki, -bu da yine harici bir tesirdir-, yangın tevlit edebilir.”

Kenedyus Efendi bu sefer bir Fransızca tabir söyledi:

“Bir ‘cas fortuit’ olmaz mı?”

Bay Adnan, reise hitap etti:

“‘Cas fortuit’ fevkalade bir hal demektir. Fende böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Ya bir tesisat bozukluğu, yahut harici kast veya tesir. Fende, ‘cas fortuit’ yoktur.”

Acaba Kenedyus Efendi, bu fevkalade hal ile Patrikhane’ye müteveccih bir manevi ceza mı kastediyordu? Yerine oturdu. Öteki şahit Fikret dinlenildi. Raporu kat’i olan Bay Beşir şahitlerle muvacehe edildiler. Hepsi fikirlerinde ısrar etti.

Mahkeme başka bir şahidin istinabesini dinlemek üzere Ankara’ya müzekkere yazılmasına karar verdi ve muhakeme başka güne kaldı.

Reis suçlulara:

“Dikkat edin; yine muhakeme günü Paskalya’ya tesadüf etmesin!” dedi.

Küçük mekteplilerin gözleri sıcaktan ağır ağır kapanıyordu. Eski dikkatleri uçmuştu. Bu elektrik tesisatı meselesi onlar için herhalde biraz ağır gelmişti.
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